lek. med. STANISŁAW 


DOMAGAŁA 


NAJUKOCHAŃSZY OJCIEC i DZIADEK 


DŁUGOLETNI ORDYNATOR ODDZIAŁU 
CHIRURGII DZIECI SZPITALA w PROSZOWICACH. 


WSZYSTKIE SWOJE SIŁY POŚWIĘCIŁ RODZINIE i PRACY. 
, CZŁOWIEK WIELKIEJ SERDECZNOŚCI i ŻYCZLIWOŚCI, 
ZAWSZE ŚPIESZYŁ INNYM Z POMOCĄ, NIE OPUŚCIŁ NIKOGO W POTRZEBIE. 


; po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony 
Św. Sakramentami, zasnął w Panu dnia 12 stycznia 2001 r. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w środę 
dnia 17 stycznia 2001 r. o godz. 13.00 w kaplicy na cmentarzu Salwatorskim, 
po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego na miejsce wiecznego spoczynku, 

o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


CÓRKI, WNUK, RODZINA i PRZYJACIELE 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 421-24-80 Prosimy o nieskładanie ko ndolencji. 


